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e Wall Mount dimensions (x, y) 


m: AMBILIGHT tv 


42" 300x300mm M6 (L: 12mm- 16mm) 105 cm 
48" 300x300mm M6 (L: 10mmm- 15mm) sium 
55" 300x300mm M6 (L: 10mm- 15mm) S cos 
65" 300x300mm M6 (L: 10mm- 15mm) A 
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AMBILIGHT tv 


Recommended distance to the wall 7 to 20 cm 
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English Read the safety instructions. Español Lea las instrucciones de seguridad. Polski Zapoznaj sie z instrukcjami Svenska Läs säkerhetsinstruktionerna. 

Bbarapckn [lpouerere nHCTpykunnTe 3a Français Lisez les consignes de sécurité. bezpieczeństwa. noaualno tilsaanuánuuziinanua?mnlaaafu 

" ÓesonacHocr. Italiano Leggere le istruzioni di sicurezza. Portugués Leia as instruções de segurança. Türkçe Güvenlik talimatlarını okuyun. 

Ceština Přečtěte si bezpečnostní pokyny. Kasaxura KopfFaHbiCTbIK HyCKayAap. Română Citiţi instrucțiunile de siguranță. YkpaiHcbka Muraitre incrpykuii 3 rexuiku 

Hrvatski Pročitajte sigurnosne upute. Latviešu zlasiet drošības norādījumus. PycckuA —— Mwraitre nHcTpykunn no Teue 6esneku. 

Dansk Læs sikkerhedsforskrifterne. Lietuvių — Perskaitykite saugos instrukcijas. 6esonacHocTn. Wl coles Bel 3 än l 

Deutsch Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Magyar Olvassa el a biztonsági utasí- Srpski Pročitajte bezbednosna uputstva. nin'03n niin NN INP naay 7 

EMnvikå Aiaßáore ric oônyieg ásokat. Slovenščina Preberite varnostna navodila. € Um] um 
aooaeíac. Nederlands Lees de veiligheidsvoorschriften. Slovensky Prečítajte si bezpečnostné pokyny. d 

Eesti Lugege ohutusnõudeid. Norsk Les sikkerhetsforskriftene. Suomi Lue turvaohjeet. Separa les éléments avante trar 
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COMMON INTERFACE 


USB 2 (42") ed a» 
USB 3 (48"/55"/65") 


USB 1 (42") = Efl 
USB 2 (48"/55"/65") 
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HDMI 3/4 c" dT Homil 


SAT (EU) ANTENNA HDMI 1 HDMI 2 DIGITAL NETWORK DIGITAL USB 1 
4K 120Hz ARC/eARC AUDIO OUT AUDIO OUT | (48"/55"/65") 
4K 120Hz (48"/55"/65") (42") = 
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 
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HDMI eARC 


All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. 
Specifications are subject to change without notice. 

Philips and the Philips’ shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are 
used under license from Koninklijke Philips N.V. 

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision 
Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product. 
20230 TP Vision Europe B.V. All rights reserved. 

www.philips.com/welcome 


